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ROSA V ENTEN ATI ANA. 

R. germmibus digital iformibus basi pedunculiscjue glanduloso- 
hispidis; caule aculéis inecjualibus con/ertissimis rectis; alabasteis 
foliolis floralibus subsessilibus obsitis. (N.) 

LE ROSIER VENTENAT. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s’éléve, en buisson peu fourni, á la bauteur 
de deux pieds ou environ. Les rameaux sont couverts d’une 
multitude de petits aiguillons droits, inégaux, tres-rapproches 
entre eux. Les feuilles se détachent promptement de la partie 
inférieure des branches; mais celles qui sont les plus voisines 
des boutons de la fleur et qui enveloppent presqu’entiérement 
les pédoncules et le tube, sont persistantes, et ne se détachent 
quá la maturité du fruit. II en resulte que la Rose épanouie 
semble posee sur un lit de feuilles. Les folióles, au nombre de 
trois, cinq, sept, sont ellipsoides, finement dentées, glabres sur 
les deux faces, d’un verd un peu obscur en-dessus, et plus pales 
en-dessous. Le pétiole qui les supporte, muni de glandes sessiles 
et de quelques petits aiguillons crochus, présente, á la base, 
des stipules étroites, biíides et rougeátres. Les fleurs, d’une 
odeur fort agréable, naissent solitaires á l’extrémité des rameaux. 
Elles sont portées par des pédoncules couverts de poils entre- 
mélés de glandes sessiles. Le tube du cálice, en forme de dé 
á coudre, est glabre, lavé d’une teinte rougeátre au sommet, 
et muni de quelques poils flexibles á la base. Les divisions du 





































































